Major W. P. w st. sp. 


uczestnik walk z r. 1939, odznaczony Krzyżem „Virtuti Militari“, 3-krotnie Krzyżem 
Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 58, zasnął w Panu dnia 30 czerwca 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Krzeszowicach na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w Krzeszowicach w niedzielę dnia 3 lipca b. r. o godzinie 3 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie w Krzeszowicach w poniedziałek 4 lipca b. r. o godz, rano w kościele paraf. 


Zakład pegrzebowy „CONCORBIA” 
JANA WOLNEGO Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Graków, plac Szczepański L. 2 — Talelen 585-67 
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